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Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Wiesbaden 
im Jahre 1937. 
Von Albert Schmidt. 


Beobachtungsstellen: Klimastation Schützenhof bei dem Städtischen Forschungs- 
institut für Bäderkunde und Stoffwechsel. 
Station des Reichswetterdienstes Wiesbaden-Südfriedhof.. 


a) Übersicht der wichtigsten Jahresergebnisse. 


Innenstation Außenstation 


Luftdruck: | Schützenhof Südfriedhof 
Mittel: u... 6 u, 8, 2 an a E ea er A © Jan 749.3 — 
Maximum... v 5 le a ee ee 769.0 — 
Minımum>s; 4 33 de e IR AR A e a A aaa 730.4 — 

Lufttemperatur: 

Mittel . . . Ba en a ae ee A O S 10.7 10.1 
Mittleres Tagesmaximum Be e A A a 14.3 14.3 
Tagesminimum . O Base, A 6.9 6.2 
Zahl der Eistage (Maximum unter 0°) 7 10 
Z „ Frosttage (Minimum unter 0%) ; 56 60 
Sa ,», Sommertage (Maximum 25° oder mehr) A 45 57 
a „ Tropentage (Maximum 30° oder mehr) 4 8 

Luftfeuchtigkeit: | 
Mittlerer Dampfdruck . . La E AAA ee A 1.7 7.6 
Mittlere relative Feuchtigkeit A ne 77 77 

Bewölkung: 

Mittel (0—10) . . E A 6.8 6.4 
Zahl der heiteren Tage (Tagesmittel unter 2 0). po e 16 38 
„=, trüben a a: über 8,0) . . 2... 133 123 

Sonnenscheindauer in Stunden . . . . 2 2 2 2 2 a 1457.4 — 
Tage ohne Sonnenschein . . 2 2 nn +. +... +... 83 = 

Niederschläge: 

Summe. . pe pe Ra ee a a e a 538.3 617.8 

Größte Tagesmenge 3 e a 23.5 22.9 

Zahl der Tage mit Niederschl. mindestens 0.1 mm . . i 160 170 
> > > 29 29 >> 1,0 2» > > > 108 í 119 
29? 793 392 2? 7? >] 10.0 793 e ® , 10 14 
>> > „> 39 Schnee 292 0.1 29 a ®: 72) 23 24 
e So s »„» Schneedecke . 2. 2 2 2 2 202. 9 15 
RR a 3% = Hagel’... 2.0.0 ee ee 3 - 2 
ee a Us o Graupeli c = 2: Se Sea er rd 6 6 
= a. i ade O A A 18 40 
u be aueh a. Nebel. e a “e la e Sa a A a 39 59 
za a S » Gewitter 22 Lo re. 30 32 

Winde: 

Mittlere Windstärke (1—12) . ER u 1.5 2.0 
Zahl der Sturmtage (Windstärke 8 oder mehr) Ba Be o A 4 


Zahl der beobachteten Windrichtungen : 
N NE E SE S SW W NW  Windstille 


Stat. Schützenhof: 166 150 4135 114 59 118 167 132 57 
Stat. Südfriedhof: 124 77 45 54 50 212 329 202 2 


u, BI nz 


b) Fünftägige Temperaturmittel 1937. 








Darin Innenstation|Außenstation Pentad Innenstation/Außenstation 
nace” | Sehützenhof| Südfriedhof entacen | Schützenhof| Südfriedhof 

Januar 1—5 5.8 5.4 Juli 30—4 19.8 19.5 
6—10 3.0 2.6 5—9 20.1 19.6 

11—15 0.9 0.4 10—14 17.8 17.4 

16—20 1.9 1.3 15—19 20.3 19.6 

21—25 1.9 1.7 20—24 20.8 20.4 

26—30 —2.1 —2.7 25—29 16.9 16.1 

Februar 31—4 3.7 3.3 August 30—3 19.7 19.5 
5—9 5.8 5.3 4—8 22.4 22.2 

10—14 1.9 1.4 9—13 22.3 22.0 

15—19 5.0 4.9 14—18 17.2 16.6 

20—24 3.5 3.3 19—23 16.3 15.8 

25—1 4.6 4.4 24—28 19.7 19.0 

März 2—6 3.4 2.9 292 20.2 12:3 
7—11 4.3 3.9 Sept. 3—7 20.0 18.8 

12—16 5.9 5.5 8—12 14.8 14.4 

17—21 171 7.1 13—17 13.2 12.9 

22—26 5.3 4.6 18—22 12.5 12.0 

27—31 3.7 3.1 23—27 14.7 14.1 

April 1-5 10.2 9.5 28—2 12.8 12.1 
6—10 12.3 11.6 Okt. 3—7 13.0 12.5 

11—15 12.5 11.9 8—12 10.6 9.6 

16—20 9.0 8.6 13—17 10.4 9.6 

21—25 7.8 7.5 18—22 7.8 71 

26—30 9.5 8.8 23—27 10.6 10.3 

Mai 1—5 15.7 15.5 28—1 12.3 18 
6—10 13.1 12.5 Nov. 2—6 9.7 8.9 

11—45 15.0 14.4 7—11 5.4 4.7 

16—20 17.7 17.2 12—16 4.0 3.4 

21—25 18.7 181 17—21 31 2.8 

26—30 20.5 19.9 22—26 3.5 2.9 

Juni 31-4 16.6 16.1 A a = 
5—9 22.5 22.0 Dez. 2—6 4.2 3.7 

10—14 23.2 22.7 7—11 1.5 1.1 

15—19 14.0 13.3 12—16 1.3 0.8 

20—24 16.4 16.0 17—24 0.1 —0.8 

25—29 17.2 16.9 22—26 1.6 4.0 

27 —31 —2.2 —2.8 


6* 


84 c) Monats- und 





i a Stunden in Ortszeit = M.-E.-Z. — 27 Minuten. 
| nnen stati on S ch ütze n h of Höhe des Geländes über Normal-Null=130 m. 
Jahr Luftdruck 
193 Barometerstand auf 0° C und Lufttemperatur C° 
1 Normalschwere reduziert 700 mm+ 


| 


Monat | Mitte | M%- | Datum | Minimum | Datum | 7n | t4n | 20m | mitte | MI | Mitt | Absol | Datum 
mum Max. | Min. | Maximum 


Jamar...Isıolsgol 9. | 304| 28. | 1o0l 33l 18 20| 44—07] uol 7. 
Februar ..143.8|58.6| 14. | 30.4 | 22. | 29| 56| 41| 41 | 69| 15| 11.6 | 27, 


März ....148.2|57.2| 30. | 31.2 | 14. | 31| 70| 49| 50| 83| 1.6| 133 | 22, 
April . . . . | 46.9 | 57.9 |29.30.| 34.0 | 14. | 8.2|12.6|10.0/10,2|13,8| 6.5| 20,7 | 13, 
Mi..... 515 59.91 28. | 398 | 20. [14.4 | 20.8 | 16.2 | 16.9 | 21.9 |11.5| 294 | 26. 
Juni :...151.4 |561| 14. | 445 |24.29.|16.1 | 21.8 | 17.4 | 18.2 | 23.1 | 13.2| 31 | 11. 
Js 51.1 | 57.3 |17.18.| 439 | 24. [16.9 | 22.7 |19.1/|194|23.9|14.6| 299 |4. 15, 


August ...|51.3|54.8| 27. | 451 | 15. |16.7|23.1|19.4 | 19.6 | 24.2 | 15.0 | 32.5 8. 
September . | 50.0 | 57.3| 26. | 38.6 | 17. [12.4 |19.2 | 14.7 | 15.3 | 19.9 | 11.4 | 28.8 7. 
Oktober ..151.5/|65.1| 17. | 334 | 23. | 88/134|105|108|144| 74| 21.5 3. 
November .151.5/|63.0| 29. | 36.0 | 19. | 40| 6.8| 49| 52| 7.5| 2.4| 15.0 4. 
Dezember .148.7|67.6| 27. | 32.8 9. | 06| 22| 0.9| 12| 31|-—14| 8.0 2, 











Jabr .... = | nn 9.1. | 30.4 | 98. I. | 8.8 | 13.2 | 10.3 | 10.7 | = = 33.1 e 
22.11. 
a Zahl der Tage mit 
Niederschlag ‚Schnee SER 
Monat mindestens | mindestens | mindestens Poa a araupe Reil Nebel Gewitter decke 
0,1 mm 1,0 mm 10,0 mm X A A is — KA Lx] 
Januar... 17 13 3 4 — 3 3 7 zur 6 
Februar .. | 20 17 2 7 — = 1 4 1 1 
März .... 14 9 1 2 — 1 6 2 => RE 
April.... 19 12 2 — — 1 1 = 9 = 
Mäi..... 11 6 — = — LS — = 8 2a 
dmi ....| 12 10 2 — 3 s — en 9 en 
Juli .... 9 3 = = =; == see Ben 4 Z 
August... 12 6 = == => = = ES 5 a 
September . 13 14 = = a = = 6 er E 
Oktober .. 5 2 — —- = ER 2 10 1 ee 
November . 11 7 = 1 — 1 5 4 mm = 
Dezember .| 17 12 — 9 — — — 6 — 2 
| 30 9 


a] 160 Pe | 10 | 23 | g P 18 | 39 
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Höhe des Barometers über Normal-Null = 126,4m Höhe des Regenmessers über dem Erdboden= 





Höhe der Thermometer über dem Erdboden = 2m 95m 
Dampfdruck Relativo Bewólkung Niederschlag 
Feuchtigkeit j 5 
mm o 0—10 mm 


R AS 


Max, 


Absol. |natuml 7h | 14h] 2h | Mittel] 7n [140 | 200 (Mitter MÍN" Datum | 7n | 14h | 21h | Mitten Summe | in | Datum 
Minimum mum 24 Std 


— 6.8| 30. | 45 4.6| 4.6| 4.6| 90 | 78 | 87 | 85 
— 2.9| 14. | 5.0| 5.3| 5.4| 5.2] 88 | 79 | 86 | 84 
— 221 3. | 4.8| 5.1| 5.2| 5.0] 84 | 68 | 78 | 77 
2.2| 22. | 6.9| 7.2| 7.4| 7.2| 84 | 67 | 81 |77 
4.21 6. | 9.3| 9.4| 9.8| 9.5] 76 | 58 | 71 | 67 


52| 12. 18.3 | 7.4 | 6.7] 7.5 Į 83.6 15.2 15. 
55| 6. |8.6|8.7|8.7|8.7| 95.5 | 15.3 20. 
46| 3. |8.2|8.2/|7.0/7.8| 53.4 | 15.2| 14. 
43 | 13. 17.1|8.7|7.0|7.6| 68.8 | 23.5| 21. 
34| 3. 14.7 | 6.1 |5.6| 5.5] 249 | 8.5 12, 
6.51 3. 110.7[10.7111.0|10.8| 77 | 55 | 73167 |31] 5. 15.4 | 6.3 | 5.6| 5.8 | 65.6 | 17.0) 25, 
10.0) 11. |11.1/10.9]11.4/11.2) 77 | 54 | 70 | 67 | 37 | 21. |5.7 | 6.7 | 5.4| 5.9 | 17.4| 6.9 11. 

29 | 10. 15.4|6.014.7|5.3| 26.3| 8.1| 15. 

36| 7. 15.7|6.414.7|5.6| 41.6 | 8.2] 20. 

59 119.26.| 7.5 | 7.4 | 5.31 6.7 | 6.3| 3.8 4. 


10.1) 22. |11.4/11.411.7/11.5| 81 | 55 | 69 | 69 
6.31 30. | 9.21 9.5| 9.8| 9.5185 | 58 | 78 | 74 
2.4) 21. | 7.3 8.3; 8,01 7.9[ 86 | 73 | 85 | 81 

— 1.0) 26. | 5.3| 5.5] 5.4| 5.4188 | 77 | 85 | 83 

— 6.8| 30. | 4.4| 4.6! 4.4| 4.4| 89 | 84 | 89 | 87 


= ii mir | e = 2 zo 


57| 4. |79|8.2|/6.6/7.6] 20.4 | 4.7] 20. 
65 | 6.31. | 8.9 | 8.6 | 7.1| 8.2 | 34.5 | 8.9] 10. 


29 | 10. VIII. | 7.0 | 7.4 | = 6.8 | = = 21.11. 























Zahl der Windverteilung 
Zahl der Beobachtungen mit 

Wind- 
heiteren | trüben | Sturm- | Eis- | Frost- | Sommer-| Tropen- Wind- stärke 

N IN| E | SE | S | SW | WIN still 1—12 

Tage Mittel 
3 17 — 3 17 — — 112.5/18.5/20.0| 8.01 5.0| 8.0|11.5| 9.5; — | 2.1 
— 18 — | — 3 — — | 7.5| 9.01 6.512.0/12.0/14.5112.5/110.01 — | 2.3 
— 15 — | — 9 — — 114.0111.5[12.0113.5| 8.0110.5111.0112.5| — | 2.2 
— 14 — | — | — —- — | 75125 8.0110.0| 9.5116.5115.0[11.0| — | 1.8 
3 6 — — | — 6 — |12.0110.0116.0| 8.5| 6.5111.5/14.0112.5) 2.0] 1.5 
1 2 — — | — 11 2 |17.5| 8.01 8.0/111.0| 1.0| 9.5114.0/12.01| 9.0| 1.1 
2 6 — | — | — 10 — 111.5] 4.5| 5.5| 9.0| 2.0/10.0/25.013.5| 12.0 | 1.3 
2 2 — | — | — 11 2 |20.0110.0/10.5| 5.0| 1.5| 8.0116.5| 8.5, 13.0 | 1.2 
4 9 — | — | — 7 — 118.5/15.013.5| 7.51 0.5| 5.0/14.0| 9.01 7.0] 1.2 
1 12 — | — | — — — |17.5113.5111.5/10.01| 2.0| 4.0/15.015.5| 4.0] 1.2 
— 13 — | — 7 — — |13.5/17.0110.5| 7.0) 7.0110.5/10.0| 6.5, 8.0] 1.2 
— 19 — 4 | 20 — — |14.0/20.5113.5| 9.5| 4.0110.0| 8.5|11.0) 2.0| 1.3 

7 


16 Ica — | | 56 | 45 | 4 Fee ee 131,5 = 1.5 
| | 


86 c) Monats- und 





É er z Stunden in Ortszeit = M.-E.-Z. — 27 Minuten 
Außenstation Südfriedhof Höhe des Geländes über Normal-Null= 139,5 m 
Jahr Luftdruck 
1937 Barometerstand auf 0° C und Lufttemperatur C° 
Normalschwere reduziert 700 mm + 


Monat | Mittel er Datum | Minimum | Datum | 7h | 14h | 20h | Mittel er Mitt, | ADS | Datum 























Min. | Maximum 
| | 
damar . .. |} — | — = = — 0.6| 2.8 1.3| 1.5| 38|—0.9| 10.8 78 
Februar — || — = — 2.5| 54| 3.7| 3.8| 6.8| 1.3| 11.8 27: 
März — |=- | — = — | 24| 68]; 42| 44| 7.9| 1141| 12.8 29: 
April . a il =e — | 7.8|12.4| 93| 9.7|13.4| 6.41l 20.3 13. 
Mäi..... = je es = — 114.0 | 21.1 | 15.2| 16.4 | 22.1|10.4 | 29.8 26. 
Juni. == (er) Se zur — [15.7 |22.2| 16.3 | 17.6 23.4 | 12.3 | 33.5 11. | 
Juli . — |=| — — — 116.6 | 23.2 | 18.0 | 18.9 | 24.5 113.3 | 30.8 4. 
August — |— | — == — |16.1|239|18.3 | 19.2 | 24.9 13.8 | 33.8 8. 
September . | — | — | — — — |11.4| 19.6 | 13.7 | 14.6 | 20.3 | 10.1 | 29.3 7.8 
Oktober — |— | — — — | 76|134| 9.8|10.2| 14.2] 6.4| 22.3 3. 
November . | — | — | — — — 31| 66) 42| 45| 72! 1.9| 14.8 1. 
Dezember .| — | — | — | — | — |-0.1| 18| 03| 0.6| 2.6|—2.0| 8.2 3. 
og > | — | — | — | 8.1 = u 62| 338 pen 
Jahr 2 
1937 Zahl der Tage mit 
Niederschlag on | Schnee- 
Monat | mindestens | mindestens | mindestens 0,1 mí sl is Nebel y Gewitter | decke 
0,1 mm 1,0 mm 10,0 mm K A A b = < [x] 
Januar... - 18 13 3 4 — — 6 6 u 6 
Februar . . 21 17 3 6 — — 4 6 1 2 
März .... 14 10 1 3 — 2 6 4 -_ — 
April... . 20 16 2 — — — 2 _ 5 — 
Mi .... 11 7 == — — — — 1 6 — 
Juni .... 11 11 4 — 2 — — 2 10 — 
Juli .... 9 5 — — — = — 1 4 — 
August... 12 9 1 — — sz — 2 5 — 
september 14 11 1 — pe == — 7 — — 
Oktober . S 2 — — — = 2 10 4 — 
November 13 6 — 1 — 1 10 10 — — 
Dezember . 19 12 — 10 — 3 10 10 — 7 
| 6 
| 


14. = 


Ha 
© 
a 
de) 
SU) 
DD 
> 
a 
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Höhe der Thermometer über dem Erdboden = 2 m 
Höhe des Regenmessers über dem Erdboden=1m 





Dampfdruck F null Bewölkung | Niederschlag 
mm o 0—10 mm 


e a a a q _— KR——K—K—Á A —__——— a 


Absol 7 , „| Mini- o Max. 
229: Datum} 7h | 14h | 21h |Mittelf 7h | 14h | 21h [Mittel Datum | 7h | 14h | 21h | Mittel] Summe | jin | Datum 
Minimum mum Er 


— 7.0110.30.| 44 44 4.4| 44188 | 76 | 85 | 83 | 50) 12. |7.9 | 7.3 | 5.9 | 7.041 87.0 | 14.6| 20, 
— 3.5| 14. | 4.9| 5.3| 5.2) 5.1189 | 78 | 86 | 84 | 58 | 6. 9.24.1 8.8 | 8.9 | 7.5 | 8.4 | 86.7 | 17.6] 20. 
—25| 3. | 4.7| 5.0] 5.1| 4.9| 85 | 68 | 80 | 78 | 41] 3. [7.7 |8.4|6.3| 7.4] 52.4 | 14.3] 14. 
1.5| 22. | 6.8| 7.4| 7.1) 7.0} 85 | 67 | 81 |78 | 39| 5.6. [6.5] 8.3 | 6.7 | 7.2 | 85.3 | 22.9| 21. 
3.01 6. | 9.3 8.8 9.4| 9.2| 78 | 48 | 72 | 66 |29| 3. [3.9] 5.2| 4.8 |46] 31.5] 9.3 11. 
5.6| 19. |10.8/10.6|10.7|10.7| 79 | 52 | 76 | 69] 30| 5. {4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.0] 86.1 | 17.9] 22. 
9.0| 11. | 11.4/10.8|11.2)11.1| 81 | 52 | 73 | 68 | 36 | 4.20. | 4.9 | 6.2 | 4.8 | 5.3 | 26.7 | 8.7129. 
8.51 22. |11.6/11.1/11.3/11.3| 84 | 52 | 72 | 70 | 30| 7. 14.7 | 5.6 | 3.7 | 4.7 | 42.5 | 11.6| 15. 
4.5| 22. | 9.2; 9.6| 9.2 9.3190 | 57 | 79 | 75 | 31 | 4.6.7.| 5.9 | 6.1 | 4.1 | 5.4 | 45.4 | 10.6| 20, 
0.51 20. | 7.2| 8.2) 7.8] 7.7| 941 |72 |86 |83|51| 25. |7.6/7.7/45|6.6| 9.0| 44] 4. 
— 2.0) 26. | 5.4 5.8 5.5 5.6192 | 79 | 88 | 86 | 55 | 4.13. | 7.7 | 8.1 | 6.7 | 7.5 | 26.6 | 6.1| 19. 
— 8.51 30. | 43 4.6) 43 4.4192 | 86 | 91 | 90 | 66| 31. |8.4|18.5|7.2|8.0| 38.6 | 9.110. 


= i g = a del apa la dd ds dd Ad aS S r 
| | 


























Zahl der PP 

stárke 

heiteren | trüben | Sturm- | Eis- ù Frost- | Sommer-| Tropen- ua 1419 

| Niveles ls sw) w inw | Mind] 
stille | Mittel 
Tage 
4 16 — 4 | 17 — — 6/|11/15/|12| 5| 9¡22|13| — | 25 
— 16 2 | — 4 — — 2| 2| 4| 2| 5729| 2911| — | 23 
1 13 — | — j| 10 — — | 8¡10| 2| 7/10/19|23|14| — | 23 
1 13 — | —- | — — — 6| 7| 3| 4| 3|12|37|18| — | 21 
8 5 1 | — | — 7 — |13¡10| 2| 1| 6|19|29/12| 1 1.8 
T 2 — | — | — 11 3 |11] 1| 4| 2| — |19| 23|30| — | 19 
5 4 — | — | — 15 2 6| 4| 216 — |17| 36 |22] — | 20 
4 3 — | — | — 17 3 119| 4| 3| 2| 1/14|32|17| 1 1.7 
4 8 — | — | — T — 12 1| 2| 3| 4|19 29¡10| — | 2.0 
2 11 — | — | — — — |13| 8! 1| 4| 1|19|26|21 | — | 1.8 
2 13 — | — 8 — — 9112| 3| 2| —|18|29|17| — | 1.8 
— 19 1 6 | 21 — — 9| 7| 4| 9145 |18| 1417| — | 1.7 
' | 


Qs 
00 
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O 
O) 
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m | 50 7 il di 9 | 2.0 


wa: OR a 


d) Sonnenscheindauer in Stunden 1937. 
Station Schützenhof. Höhe des Stationsgeländes über N.-N. = 123,4 m. 
Höhe des Sonnenscheinautographen über dem Erdboden = 16,7m 
Täglicher Gang nach wahrer Zeit?). 


E zul, ala 








g = E -E u E a | e Y > N di 

Blselsisislala ls 23|2|83) E 
4—5 — | — | — | —| 04 29 19 14| — | — | — | — 6.3 
5—6 — | —|— | 07 107 439 10.7) 70 —| — | —|— || 430 
6—7 — | — | 02| 47| 16.9| 17.4| 16.1| 151] 49 — | — | — 75.0 
7—8 — | 09| 3.6] 8.7 19.3 184 16.3| 184| 12.9 2.0| 0.41 — || 100.6 
8—9 1.1| 1.8! 5.4| 11.3 20.8| 19.1| 15.5| 196 | 15.2| 5.5| 1.7| 0.4|| 117.4 
9—10 5.2| 39| 6.8| 7.4| 21.5) 19.8| 15.5 21.8) 16.3; 7.0| 2.3) 22|| 129.7 
1041 || 76] 34| 73| 77 2183| 47.8 16.8 19.5| 153 104| 45| 35|| 135.1 
11-12 || 85 55| 85| 84 20.8 17.4 16.8 19.0| 15.4) 8.6| 4.71 26| 136,2 


12—13 84| 6.1] 7.7| 6.5| 21.3| 19.6; 17.3| 19.5| 14.9; 11.6) 5.9| 2.0|| 140.8 
13—14: 92| 48| 7.0| 6.6 21.4| 18.3| 16.5| 17.3) 15.4| 95| 54| 2.8|| 134.2 


14—15 8.0| 4.4] 7.3| 6.8; 21.5] 17.0| 18.1) 15.7| 14.4| 8.2| 5.4| 2.3|| 129.1 
15—16 4.5] 39| 61| 5.5| 18.2| 18.5) 19.0 17.7| 14.7 5.6| 2.8| 0.4 || 116,9 
16—17 0141| 18| 41| 6.6| 16.8; 15.4| 15.9| 17.1) 12.4] 24| — | — 92.6 
17—18 — | — | 24| 4.4! 16.8 13.5) 15.5) 13.0) 4.7) — | — | — 70.3 
18—19 — | — | — | 11 141.0) 64 86 3.0 04 — | — | — 30.2 


Vormittag. || 22.4 | 15.5 | 31.8 | 48.9131.7126.41109.6/121.5| 80.0| 33.5 | 13.3) 8.7 || 743.3 
Nachmittag || 30.2 | 21.0 | 34.6 | 37.5/127.0/108.7/110.9/103.3| 76.6| 37.3 | 19.5| 7.5 || 714.1 


Summe... || 52.6 | 36.5 | 66.4 | 86.41258.71235.11220.5[224.8 156.6 70.8 | 32.8 | 16.2 || 1457.4 


Mittel.... 1.7| 1.3 | 2.4] 29 83 783 71 73 5.2| 23| 1.1] 05 4.0 
v. H. der effektiv möglichen Dauer. 


Vormittag. || 18 | 11 | 18 | 25 | 58 | 54 | 46 | 57 | 45 | 24 (10 | 8 35 
Nachmittag || 26 | 17 | 21 | 20 | 62 | 53 | 53 | 52 | 45 | 25 | 146 | 7 36 


Summe... || 22 | 14 | 20 | 22 | 60 | 54 | 50 | 55 | 45 | 23 | 13 7 36 


i 
Tage ohne Sonnenschein. 


| 45 |1]|10|/4]/0|olojoj2]|7]145|19|| 83 


1) Im Sommer in den Abendstunden infolge Hanglage zu wenig. 


